Zur Datierung von Homocord Platten: 

HOMOCORD 


1. Buchstabe - Monat Tag 2. Buchstabe = Jahr 


A Januar 

1 

Z = 1901 

K = 1916 

B Februar 

2 

Y = 1902 

J = 1917 

C März 

usw. 

X s 1903 

H s1918 

D April 


W = 1904 

G =1919 

E Mai 


V = 1905 

F = 1920 

F Juni 


U = 1906 

E = 1921 

G Juli 


T = 1907 

D = 1922 

H August 


S = 1908 

C = 1923 

J September 


R = 1909 

B = 1924 

K Oktober 


Q = 1910 

A = 1925 

L November 


P = 1911 


M Dezember 


0 -1912 




N =1913 




M - 1914 




L =1915 



Beispiel: Inn Spiegel findet sich folgender Code 
E23N 

E-Mai; 23=Tag; N-1913 
Aufnahme am 23. Mai 1913 



